LAMDA (Olivieri e Glisenti).— Mod. « Lamda GL^241 A M 
R 2Q4 M ». — Produxione 1940-1941. - Gamme: m. GOO-1500 kH 

e 6-18,7 MHz. — Media frequenza: 475 kHz. 
















